Tutto e visibile. 
Tutto sicuro. 


Visibilità immediata senza pari 
per tutte le risorse IT globali 
aziendali - in sede, sugli endpoint 
ein cloud pubblici e privati 


Qualys Cloud Platform 

Un nuovo 
approccio 
unificato alla 
prevenzione 

e alla reazione. 


Un'unica piattaforma per 1 gruppi 
che sì occupano di sicurezza delle 
informazioni, delle applicazioni, 
delle attività di sviluppo e del cloud 
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Pr 


racciamento e 
sincronizzazione 
delle risorse 

IT globali con 

il CMDB. 

Aggiornamento costante dell inventario 


delle risorse IT globali: non si può 
proteggere ciò che non si conosce 


Valutazione 
costante dello 
Stato di 
sicurezza e 
conformità. 


"attraverso dashboard e avvisi 
dinamici personalizzabili definiti dall'utente 


Identificazione 
immediata delle 
vulnerabilità 7 
zero-day ec dalle 
risorse Foa 
compromesse. 


’ 
Li 
Va 


Senza la necessità di a analisi o query. 


Consolidamento 
dello stack di 
sicurezza e 
conformità in 
un'unica piattaforma. 


E drastica riduzione della spesa relativa 


© Search.. 


Cloud Apps 


00000 
cecco 
soooe 


Visualizzazione 
del risultati da 
un unico punto 
in qualsiasi momento, ovunque. 
-tramite le app Qualys Cloud integrate, 
gestite centralmente e con aggiornamento 


automatico all'interno di un'unica 
interfaccia utente (Asset Inventory) 


© Qualys. 


WannaCry Dashboard 


Progettata da cima 
a fondo perla 
trasformazione 
digitale 

- fornita come cloud 
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-Sicurezza e conformita integrate 
2) NON inserite successivamente 


